
MAGI' 


1C TAPE 


V, INCH x 3600 FEET 
(6.35mm x 1100m) 

SILICONE LUERICATED 
.5 MIL POLYESTER BACKING 
7 INCH REEL ■ SPLICE FREE • PROFESSIONAL 

TRIPLE LENGTH •TlENSiLiZED 






25X1 A 


RECORDING BOTH DIRECTIONS 



150 FT. 

300 FT. 

600 FT. 

900 FT. 

1200 FT. 

1800 FT. 

2400 FT. 

3600 FT. 

ly, ips 

3’/. IPS 

V/i IPS 

30 min. 

15 min. 

755 min. 

1 hr. 

30 min. 

15 min. 

2 hrs. 

60 min. 

30 min. 

3 hrs. 

\'h hrs. 

45 min. 

4 hrs. 

2 hrs. 

1 hr. 

6 hrs. 

3 hrs. 

l>/ 2 hrs. 

8 hrs. 

4 hrs. 

2 hrs. 

6 hrs. 

3 hrs. 
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changed except by an agreement signed by oincersoi “ _ OAriC 
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TAPE PATENTEd'uNDE^ONE OR MORE U.S . PATENTS: ~ 2711901. 

MAGNETIC PRODUCTS DIVISION 3M company 



